
PHONOLA RADIO - Mod. 585 • Due scmiganime principal OM e OC e due semigainme apostate. II mod. 585 C e simile, con valvole 

di tipo americano. Media frequenza 470 kc. Potcnza d’uscita 1,5 W. 
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